نظمت الشركة العامه للبترول وقفه تضامنيه تعبوبة إحتفالاً بيوم السلامه والذي افتتح فاعليات هذا اليوم السيد 
الممندس /طارق الملا وزير البترول عبر كلمة تسجيلية تحدث Led‏ سيادته عن مدي أهمية السلامه والصحه والمهنية 
لقطاع البترول Ally‏ تعتبر من أولوبات القطاع في الحفاظ علي أرواح العاملين وسلامة المنشآت وحماية الممتلكات 
العامة والخاصة 

وفي إطار هذا اليوم نظمت الشركة العامه للبترول ندوه تثقيفيه بالمبني الرئيسي إفتتحها السيد الممندس / دسوقي 
رجب مساعد رئيس مجلس ادارة الشركة والتي تضمنتها فيلما تسجيليا يعبر عن أهمية السلامه والصحه المهنية 

وعقب هذا الفيلم تم إلقاء العديد من النصائح والتوجهات التي قدمها الاستاذ/ محمد صالحين مدير عام السلامه 
والصحه المهنية بالشركة ثم إختتم الندوة السيد مساعد رئيس الشركه بتوجيه الشكر للعاملين علي الوقفه والندوه 
التي تم تنظيمهما علي الوجه اللائق 

في القوت ذاته تم عمل وقفات مماثله في جميع مناطق الشركة حيث أدار السيد المهندس/ سيد عبد الرحمن مساعد 
رئيس الشركة للعمليات والسيد wtih!‏ / محمد عبد الله مديرعام حقول الشرقيه فاعليات اليوم في المنطقة حيث 
شارك عدد من العاملين بما لا يخل بمنظومة العمل بالصاله المغطاه حيث وصل عدد المشاركين من العمال الي 300 
عامل تم البدأً لفاعليات اليوم بالعاشره صباحا بالكلمة التسجيلية للوزير والكلمة التسجيلية لرئيس الشركة ثم كلمة 
مساعد رئيس الشركة للعمليات وكذلك كلمة مدير عام المنطقة حيث كان محور دار المحور الرئيسي للكلمات 
بالاهتمام بقواعد السلامه والصحه المهنية . ثم قدم السيد / ابراهيم الهادي مدير عام السلامه بالمنطقة كلمة وفيلما 
تسجيليا عن أهمية السلامه والصحه المهنيه وقواعدها في مناطق العمل المختلفه ثم تم عمل مناقشة مفتوحه شملت 
العاملين والمقاولين والشركات المتعامله مع المنطقة وكانت المناقشات مثمره حيث أسفرت عن أكثر من خمسون مقترحا 
سيتم تجميعها وعرضها علي الجهات المختصه للعمل علي تنفيذها وأثناء هذه الندوة تم عمل تجربة إطفاء لصهريج 
التخزين الرئمي بميناء الشحن بغارب . في الوقت الذي أشرف علي تنظيم فاعليات اليوم بمنطقة حقول سيناء 
السيد الجيولوجي / جمال خضر مساعد رئيس الشركة للاستكشاف حيث أشرف علي الندوه التثقيفيه للعاملين ثم 
القيام بعمل تجربة إطفاء تانكات وتجربة مقاومة حريق بميناء الشحن ثم تبعها تجربة إخلاء عاملين من المنطقة 
الادارية الي نقطة تجميع آمنه . وأشرف علي منطقة مدينة نصر السيد الاستاذ / محمد عبد القادر مدير عام الشئون 
الادارية Allg‏ تم عمل تجربة اطفاء حريق مصطنعه تمت علي قدرعالي من المهنية في التعامل مع الحرائق التي يمكن 
أن تواجهها المنشأه وشارك فما عدد 132 من العاملين بالمبني في الوقت ذاته أشرف السيد الاستاذ عبد جوده بمنطقة 
عجرود والسيد قطب حجاج بمنطقة إسكندرية علي تنظيم هذا اليوم والذي تابع كلاهما JS‏ منطقة علي حده تنظيم 
ندوة تثقيفية تضمنت كلمة وزير البترول والسيد رئيس الشركة ومحاضرة عن أنواع الحرائق وطرق التعامل مع كل 
نوع وكذا شرحاً تفصيليا لطفايات الحريق وأنواعها وطرق إستخدام US‏ منها .وتابع فاعليات اليوم السيد / رئيس 
مجلس الادارة حيث تواصل مع كل مناطق الشركة وتقدم في النهاية بالشكر لكل العاملين علي المستوي اللائق والمهارة 
في تنفيذ جميع الخطط التي تم تنفيذها So‏ أن الشركة العامه للبترول JS‏ كوادرها علي قدر dle‏ من المبنية ووعي 
كبير يؤدي دائما الي نجاحات مبهره 
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